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Communion pour Orgue 
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(1) Onpeutjouer ce morceau sur I'orgue expressif ou le piano sans qu'il perde rien de son caractere. (Note de Mr Lemmens). 
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( 1 ) Ces nuances sont pour I'orgue expressif ou le piano, elles ne conviennent point a I'orgue a tuyaux. (Note de Mr Lemmens). 



